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DERMACTIL Lipogel 


Su amigo y del ambiente 


Ayúdese de los múltiples procesos naturales de la piel para mantenerse en equilibrio 
ecológico con el ambiente. 

DERMACTIL refuerza sus barreras naturales y equilibra la microbiota que inevitablemente 
vive en armonía con su piel. La mayoría de las bacterias son amigas y ayudan a mantener 
alejadas a las que provocan problemas. Con una barrera fuerte no necesita jabones 
desinfectantes ni alcoholes para evitar contaminaciones. Más bien, si se intenta perturbar 
el equilibrio natural que existe con las bacterias amistosas, aumenta la probabilidad de 
que se adhieran bacterias nocivas a su piel, y especialmente en las manos. No hay nada 
más propicio para contaminarse que tener manos con la piel maltratada, la cual se 
convierte en terreno fértil a la adherencia de bacterias hostiles. 

Si usa DERMACTIL en las manos después de bañarse en la mañana, notará que se cubren 
de una capa que da una sensación muy agradable de suavidad, además de protección. 
¡Carece de toda sensación de pegajosidad! Esa protección aguanta hasta un par de 
lavados durante el día y seguirá sintiendo que las manos están protegidas. No solamente, 
a los pocos días notará que la piel de las manos habrá ganado en belleza y en firmeza. 

Una razón del mejoramiento es porque DERMACTIL, con el ácido silicílico, estimula una 
mejor estructuración del colágeno en los tejidos de la dermis. Es decir estimula a la 
formación y renovación del colágeno con un orden molecular apropiado (colágeno 
bueno); importante en mantener las arrugas alejadas. 

La otra es que por primera vez se le saca partido al colesterol. En la piel, este lípido 
presente en el DERMACTIL, en vez que enemigo se convierte en un gran amigo. Fortalece 
la barrera a base de lípidos del estrato córneo (estrato de células muertas y líp¡dos=como 
un caparazón) la cual mantiene a la piel con justa hidratación. Más en profundidad 
estabiliza las membranas de las células de los estratos vivos de la epidermis y los 
receptores de la inmunidad tópica (defensa viva) —sea en la epidermis que en las células 





que recubren los vasos sanguíneos. Los receptores de la Inmunidad tópica residen en 
microdominios de las membranas celulares con contenido crucial de colesterol. La 
Inmunidad innata es el arma viviente que ayuda a establecer relaciones con el medio 
ambiente y que mantiene a distancia los agentes nocivos. Por lo general es tan eficiente 
que uno no se percata de que trabaja en defensa del ser humano. 
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Pero lo más avanzado y conmovedor es que las células de la epidermis y de las glándulas 
sebáceas, procesan el colesterol y lo convierten en pregnenolona: la prohormona de la 
juventud y de la reparación. Algo parecido a lo que sucede en las glándulas suprarrenales. 
Solamente que la piel al ser el órgano más extendido del cuerpo humano, y estar dotado 
de glándulas especiales, también tiene la capacidad de producir hormonas localmente e 
independientemente del sistema glandular endocrino. El mismo organismo se encarga de 
hacer lo que con exquisitez sabe hacer y justo donde precisa, sin que usted necesite 
ingerir las hormonas o de inyectárselas para ver resultados. Con sencillamente aplicar 
DERMACTIL Lipogel a la piel, usted obtiene mucho más y se ahorra los efectos indeseados 
y los inconvenientes. 


Por eso, difícilmente encontrará un producto que le dé la gratificación que se obtiene con 
DERMACTIL. Usted puede mantenerse libre de contaminaciones en las manos, mejorar la 
firmeza natural de la piel y conservarla joven sacando provecho de lo que antes todos 
despreciaban: el colesterol. Ni que decir de las ventajas de usar DERMACTIL para 
embellecer el rostro o para aliviar dolores en articulaciones. 


Presentación de 60g que rinde por muchísimos usos. Aplíquelo especialmente a la piel 
expuesta a las radiaciones solares. 


¡Precio imbatible! 


DERMACTIL contiene: ácido orotsilícico, petrolato, glicerina, propi lenglicol, ácido esteárico, palimtato, colesterol, d- 
limoneno, búfer propietario, quitosano, carbopol y agua purificada. 


